fil. IRENA 


przeżywszy lat 62, po długiej i ciężkiej chorobie, zaopatrzona św. Sakramentami, 


zmaria dnia 22 grudnia 1972 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na ementarzu Rakowickim na miejsce wiecznego 


spoczynku 
nastąpi w piątek dnia 29. XII. br. o godz. 14.30, 


o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 
smutku i żalu: 


BRACIA I RODZINA. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w dnia o godz. w kościele parafialnym św. Anny. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
+ Krakowie D. Z. 10805/72 — 30 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-31 


